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摘 要 : 面 对 当 今 全 媒体 时 代 ， 报 纸 、 广 播 、 电 视 等 传统 主流 媒体 记者 如 何 应 对 ? 


闻 采 编 记 者 ， 通 过 自身 向 全 媒体 记者 转型 的 实践 经 历 ， 
述 了 传统 媒体 记者 转型 的 有 效 路 径 : 
升级 ， 坚 持 内 容 为 王 ; 面 对 履 责 环境 复杂 ， 
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随 着 互联 网 的 莲 勃 发 展 ， 全 媒体 成 为 势不可挡 的 时 
代 潮 流 : 互联 网 社交 平台 和 自 媒 体 平 台 迅 速 崛 起 ， 出 现 
了 网 络 广播 、 网 络 电视 、 手 机 电视 、 数 字 报 纸 、 数 字 杂 志 、 
数字 广播 、 手 机 短信 、 移 动 电视 、 触 摸 媒 体 等 令 人 眼花 
练 乱 的 新 媒体 业态 ， 它 们 采用 多 种 综合 媒介 形态 和 表现 
手段 ， 针 对 不 同 受众 的 不 同 需求 ， 通 过 多 种 传播 平台 、 
载体 和 渠道 进行 全 方位 、 多 层次 、 复 合式 、 立 体型 的 信 
息 生产 传播 和 信息 消费 应 用 。 

笔者 作为 传统 媒体 记者 ， 有 在 报纸 、 杂 志 、 广 播 、 
电视 等 媒体 长 时 间 工 作 的 履历 。 面 对 全 新 的 媒体 格局 和 
业态 ， 也 曾 产 生 过 焦虑 、 人 认得 乃至 无 力 感 。 
如 何 应 对 并 成 功 转型 ? 近年 来 ， 笔 者 在 今日 头条 
溢 讯 新 闻 、 抖 音 、 西 瓜 视 频 等 多 个 新 媒体 平台 发 力 ， 做 
WN ee 目 
前 是 今日 头条 等 新 闻 平 台 的 大 V 创作 者 ， 图 文 、 视 频 、 
0 对 传统 媒体 记者 如 何 应 对 全 媒体 时 代 
的 挑战 与 转型 略 有 心得 ， 下 文 着 重 与 读者 分 享 。 
1. 全 媒体 的 主要 特征 : 全 程 、 全 息 、 全 员 、 全 效 

所 谓 全 媒体 ， 是 从 当代 媒体 特性 的 角度 而 言 ， 包 括 
了 不 断 融 合 发 展 中 的 传统 媒体 和 互联 网 新 媒体 。 随 着 互 
联网 和 移动 技术 的 飞速 发 展 ， 当 代 媒 体 传播 采用 多 种 表 
现 手 段 ， 如 文 、 图 、 声 、 光 、 电 ， 来 全 方位 、 立 体 的 展 
示 传 播 内 容 ， 综 合 利用 文字 、 声 像 、 网 络 、 通 信 等 传播 
讲求， 进行 全 方位 、 多 层次 、 

合 型 的 信息 生产 、 传播、 消费 、 应 用 。 全 媒体 的 “全 ” 
0 杂志 、 广 播 、 电 视 、 网 络 、 电 信 、] jp 星 


通信 在 内 的 各 类 传播 工具 ， 还 涵盖 视觉 、 听 觉 、 触 觉 等 
人 们 接受 信息 的 全 部 感官 ， 并 通过 算法 和 大 数据 ， 针 对 


受众 的 不 同 需求 ， 选 择 最 适合 的 媒体 形态 和 渠道 ， 最 大 
限度 实现 对 受众 的 全 面 覆 盖 及 最 好 的 传播 和 应 用 效果 ， 
形成 了 全 程 媒体 、 全 息 媒体 、 全 员 媒 体 和 全 效 媒体 。 

全 程 媒体 ， 是 指 媒体 基本 实现 了 新 闻 和 信息 的 全 程 
同步 记录 、 传 输 ， 传 播 做 到 了 无 时 不 有 。 

全 息 媒 体 ， 是 指数 据 化 、 标 准 化 记录 ， 多 角度 、 多 
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做 出 突围 、 转 型 的 深层 思考 。 本 文 以 自身 的 实践 经 验 就 以 下 几 方 面 阐 
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方位 再 现 ， 几 乎 实现 信息 或 任 一 物体 在 空间 的 全 方位 呈 
现 、 多 角度 同步 传播 ， 新 闻 和 信息 传播 无 处 不 在 。 

全 员 媒 体 ， 是 指 由 于 手机 等 便携 式 智能 终端 的 普及 
应 用 ， 新 闻 和 信息 传播 门槛 大 幅 降 低 ， 人 人 都 是 媒体 、 
个 个 都 有 话 简 ， 信 息 传播 几乎 无 处 不 在 。 

全 效 媒 体 ， 是 指 媒 体能 够 精准 带 给 受众 更 广泛 的 体 
验 和 服务 ， 释 放出 更 强大 的 效能 : 文字 、 图 片 、 声 音 、 
图 像 等 信息 交叉 综合 , 移动 化 与 分 众 化 融合 , 信息 、 社 交 、 
政务 、 商 务 等 服务 全 加 。 

从 传媒 人 员 的 视角 看 ， 全 媒体 在 形式 上 是 不 同 媒介 
类 型 之 间 的 嫁接 、 转 化 及 融合 ; 内 容 上 ， 体 现在 全 媒体 
采编 、 全 媒体 传播 和 全 媒体 运营 。 全 媒体 采编 ， 就 是 针 
对 媒体 特征 和 受众 需求 的 不 同 ， 进 行 适当 的 采编 流程 重 
组 ,运用 多 种 不 同 的 信息 传递 方式 ,满足 不 同 需 求 的 受众 ; 
全 媒体 传播 ， 就 是 采用 不 同 的 媒体 渠道 ， 进 行内 容 的 多 
媒体 、 多 平台 发 布 ， 以 抵达 最 广泛 的 受众 ; 全 媒体 运营 ， 
就 是 在 完成 媒体 架构 和 用 户 积 累 后 ， 利 用 大 数据 、 算 法 
等 先进 技术 手段 , 定义 和 画像 受众 , 并 拓展 到 商业 应 用 上 ， 
在 兼顾 社会 效益 的 前 提 下 , 产生 最 大 化 的 商业 经 济 效 益 。 
2. 传统 媒体 记者 面临 的 挑战 
硬 对 全 媒体 时 代 , 传统 媒体 记者 也 迎 来 了 多 重复 杂 、 
严峻 的 挑战 。 

2.1 媒体 格局 发 生 巨 大 变 

re 9 能 技术 为 代表 的 智能 技术 
革命 方兴未艾 ， 社 交 媒 体 疯狂 吸纳 用 户 受 众 ， 算 法 推送 
精准 满足 各 类 受众 用 户 的 喜好 、 个 性 ， 导 致 传统 媒体 受 
众 发 生 大 规模 迁移 以 及 媒体 接触 习惯 的 大 幅度 改变 。 报 
纸 、 电 视 等 传统 主流 媒体 的 传播 渠道 优势 、 区 域 全 民 赣 
盖 的 规模 优势 、 注 意 力 优势 在 减弱 ， 传 统 媒体 记者 在 与 
论 场 中 的 存在 感 、 吸 引 眼 球 的 聚焦 度 等 都 受到 影响 ， 这 
让 许多 传统 媒体 记者 充满 了 迷 侦 和 挫败 感 。 

2.2 舆论 生态 发 生 巨 大 变化 
全 媒体 时 代 ， 人 人 都 是 媒体 、 个 个 都 有 话 简 ， 社 会 
与 论 的 形成 机 制 已 经 发 生 深 刻 变 化 ， 与 论 生态 已 经 趋向 
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多 样 化 、 多 元 化 。 在 社会 主义 初级 阶段 ， 改 革 攻 坚 期 、 
社会 转型 期 与 矛盾 凸显 期 “三 合 一 ” 肥 加 ,谣言 、 不 良 
传言 刺激 舆情 舆论 失控 ， 热 点 事件 屡次 反 转 造成 公众 困 
惑 ， 法 规制 度 在 个 别 区 间 陷 入 认 知 误区 ， 这 些 高 风险 与 
情 时 有 发 生 。 如 何在 多 元 中 立 主 导 、 在 众 声 中 寻 共 识 ? 
面 对 全 媒体 时 代 的 测 测 与 情 ， 新 闻 记 者 和 新 闻 从 业 人 员 
的 风险 变数 在 增多 、 难 度 系数 在 加 大 。 
2.3 受众 对 新 闻 信息 产品 的 需求 升级 

在 信息 过 载 、 声 音 多 元 、 选 择 多 样 的 全 媒体 时 代 ， 
公众 对 新 闻 和 信息 产品 的 要 求 更 加 个 性 化 ， 对 新 闻 和 信 
息 的 体验 以 及 服务 更 加 注重 。 海 量 的 新 闻 和 信息 中 ， 品 
质 一 般 的 作品 传播 力 和 影响 力 都 有 限 ， 很 快 就 会 消失 在 
新 闻 和 信息 传播 的 茫茫 海洋 中 ;品质 差 的 作品 不 仅 不 能 
起 到 “围绕 中 心 、 服 务 大 局 ”的 作用 , 反而 会 带 来 反 效 果 ， 
产生 消极 影响 力 的 同时 造成 新 闻 熏 论 公信 力 的 损害 ; 
有 真正 满足 公众 期 待 ， 引 发 公众 共 情 共鸣 ， 计 来 正 能 量 
的 “有 思想 、 有 温度 、 有 品质 ”的 精品 力作 才能 走 进 受 
众 心中 ,产生 强大 的 传播 力 、 引 导 力 、 影 响 力 、 公 信 力 。 
对 传统 媒体 记者 而 言 ， 面 对 受众 对 新 闻 信息 产品 的 需求 
升级 ， 有 对 传统 新 闻 信息 产品 生产 体制 、 机 制 的 无 奈 ， 
也 有 对 全 媒体 新 闻 信息 产品 生产 、 传 播 乃 至 运营 不 熟悉 
不 适应 的 问题 。 
2.4 履行 职责 的 环境 更 加 复杂 

全 媒体 时 代 ， 自 媒体 的 快速 发 展 和 崛起 是 其 主要 标 
志 。 而 自 媒 体 在 快速 发 展 过 程 中 ， 刻 意 迎 合 受众 情绪 、 
情怀 、 口 味 ， 忽 略 客观 事实 ， 高 举 “ 娱 乐 至 上 ”的 旗帜 
调 候 一 切 ， 娱 乐 化 放大 碎片 信息 的 情形 屡见不鲜 ， 新 闻 
失去 了 客观 真实 ， 新闻 信息 在 各 个 玩家 作者 手 里 成 为 “可 
方 可 圆 ” 的 橡胶 泥 ， 由 此 造成 一 个 新 闻 事 实 却 有 许多 不 
同 甚至 截然 相反 的 版 本 ， 新 闻 事 实 真相 也 屡屡 反 转 ， 让 
受众 无 所 适 从 ， 媒 体 和 传媒 人 员 的 公信 力 大 打折 扣 。 加 
之 传统 媒体 自 毁 公信 力 的 失 规 失范 现象 也 时 有 发 生 ， 如 
发 布 虚假 不 实 新 闻 和 信息 失去 受众 信任 ; 正面 宣传 因 文 
风 浮 夸 不 实 沦落 为 “高 级 黑 ”; 新 闻 从 业 人 员 违 反 职业 
道德 ， 造 成 媒体 公共 形象 朋 塌 等 等 ， 败 坏 了 媒体 和 传媒 
人 员 的 公信 力 。 
2.5 面 对 技术 驱动 下 的 情绪 焦虑 

随 着 媒体 载体 和 渠道 技术 的 日 新 月 异 ， 一 些 技术 名 
词 成 为 媒体 业界 频频 提 及 的 高 频 词 ， 如 VR (虚拟 现实 
Virtual Reality )、AR( 增强 现实 Augmented Reality )、MR( 混 
合 现实 Mixed Reality ) 、5G、 算 法 、 数 据 挖 气 、 用 户 画 
像 等 等 。 层 出 不 穷 的 技术 新 名 词 让 传统 媒体 记者 陷入 一 
种 焦虑 情绪 之 中 。 传 媒 新 产品 以 及 新 的 制作 技术 、 传 播 
技术 、 渠 道 技术 加 剧 了 传统 媒体 记者 被 抛弃 的 疏 慌 。 特 
别 是 借助 新 的 媒介 技术 , 出 现 了 一 些 新 的 新 闻 产 品 概念 ， 
如 沉浸 式 新 闻 、 游 戏 新 闻 等 , 更 让 传统 媒体 记者 迷 届 不 已 。 
3. 迎接 挑战 成 为 复合 多 能 型 全 媒体 记者 

在 全 媒体 时 代 背 景 下 ， 和 勇敢 迎接 挑战 ， 向 全 媒体 记 
者 转型 是 传统 媒体 记者 不 被 时 代 潮 流 淘汰 的 必然 选择 。 
面 对 当 今 媒体 格局 变迁 、 和 与 论 生态 变化 等 一 系列 挑战 ， 
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传统 媒体 记者 如 何 攻坚 克 难 ， 履 行 好 新 时 代 党 的 新 闻 工 
作者 的 职责 和 使 命 呢 ? 
3.1 面 对 媒 体格 局 变迁 ， 主 动 融合 发 展 

全 媒体 时 代 ， 受 众 大 规模 向 社交 媒体 和 互联 网 自 媒 
体 平 台 迁 移 。 受 众 在 哪里 ， 新 闻 鼻 论 的 阵地 就 在 哪里 。 
要 让 党 的 路 线 方针 政策 进入 寻常 百姓 家 ， 要 让 主流 价值 
观 成 为 社会 与 论 主导 。 一 方面 传统 媒体 要 主动 抓 住 互联 
网 莲 勃 发 展 的 风口 ， 加 强 融 媒体 硬件 和 人 才 建 设 ， 整 合 
传播 渠道 ， 以 全 新 矩阵 走 和 公众， 重新 成 为 受众 获取 新 
闻 和 信息 的 首选 或 主要 选择 ; 另 一 方面 ， 传 统 媒 体 的 记 
者 要 主动 融合 发 展 , 挺进 社交 媒体 和 互联 网 自 媒体 平台 ， 
通过 实践 、 认 识 、 再 实践 、 再 认识 ， 在 其 中 摸 扑 深 打 ， 
逐步 掌握 每 个 平台 玩法 和 规则 ， 努 力 在 其 中 成 为 既 传播 
党 和 政府 声音 、 传 播 社会 主义 核心 价值 观 ， 又 联结 百姓 
和 网 民 诉 求 的 大 V。 

以 自身 实践 经 验 为 例 ， 笔 者 以 前 用 过 QQ 空间 、 微 
信 朋 友 圈 ， 微 博 和 微 信 公众 号 流行 以 后 ， 感 觉 到 导论 风 
口 和 加 论 场 可 能 要 发 生 迁 移 。2014 年 以 后 ， 随 着 互联 
网 四 大 自 媒体 平台 : 头条 号 、 企 鹅 号 、 百 家 号 、 大 鱼 号 
上 线 ， 各 平台 开发 的 手机 自 媒 体 App 今日 头条 、 腾 讯 
新 闻 、 百 度 网 页 资讯 、UC 浏览 器 网 页 资讯 、 拌 音 、 西 
瓜 视频 等 以 每 年 亿 级 的 规模 吸 粉 读者 、 观 众 和 听众 。 作 
为 传统 媒体 记者 ， 此 时 真 真切 切 地 感受 到 传统 主流 媒体 
的 被 冷落 。2017 年 ， 笔 者 开始 接触 新 媒体 ， 研 究 网 络 
媒体 平台 内 容 审核 、 分 发 、 推 荐 机 制 和 平台 作者 运营 机 
制 等 一 系列 实践 操作 。 通 过 努力 ， 成 为 国内 最 大 新 媒体 
平台 今日 头条 加 Y 作者 、 图 文 原创 作者 、 视 频 原创 作 
者 以 及 问答 原创 作者 。 同 时 ,个 人 视频 专栏 也 被 西瓜 视 
频 团队 、 微 信和 团队 等 邀请 进驻 多 个 视频 App， 初 步 形 成 
了 新 媒体 传播 个 人 品牌 和 全 媒体 传播 优势 。 转 型 的 方法 
方式 可 供 同行 借鉴 。 

3.2 面 对 僵 论 生态 变 化 ， 把 握 好 时 度 效 

全 媒体 时 代 ， 个 个 都 是 媒体 ， 人 人 都 有 话筒 。 如 何 
在 多 元 中 “高 举 旗帜 ”、 在 众 声 中 “引领 导向 ”? 这 就 
需要 把 握 好 时 度 效 。 时 , 就 是 时 机 、 节 奏 ; 度 , 就 是 力度 、 
分 寸 ; 效 ， 就 是 效果 、 实 效 。 把 握 时 度 效 ， 目 的 是 面 对 
与 论 生态 变 化 ， 提 高 新 闻 僵 论 的 引导 力 。 

全 媒体 时 代 ， 面 对 “ 众 声 喧哗 ”的 公共 舆论 广场 ， 
觉 的 新 闻 工 作者 必须 有 “围绕 中 心 、 服 务 大 局 ”的 责任 
意识 ， 抓 住 受 众 关 注 的 难点 、 热 点 ， 把 握 好 新 闻 采 访 、 
发 布 时 机 ， 让 该 热 的 热 起 来 、 让 该 冷 的 冷 下 去 ,该 说 的 
说 到 位 ， 利 用 新 媒体 新 平台 抢 阵 ， 打 造 好 全 媒体 时 代 鳃 
论 导 向 风向 标 、 主 流 价值 指南 针 。 

2020 年 在 抗击 新 冠 肺炎 疫情 期 间 ， 本 人 参加 了 中 共 
衡阳 电视 台 党 总 支 抗 疫 突 击 队 ， 通 过 “今日 头条 ”“ 衡 
阳 头 条 ”等 新 媒体 平台 ,发 表 了 冒 着 生命 危险 在 隔离 病 
区 等 抗 疫 一 线 采访 的 40 多 条 图 文 和 视频 稿件 ， 这 些 稿件 
涵盖 最 新 的 抗 疫 方 针 政 策 、 医 院 抗 疫 消 息 、 最 新 的 疫情 
报告 、 抗 疫 物 资信 息 、 抗 疫 人 物事 迹 等 , 有 分 寸 有 重点 、 
有 导向 , 通过 互联 网 新 媒体 第 一 时 间 发 布 ， 其 中 发 在 “ 今 
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日 站 条 ”“ 衡 阳 头 条 ”的 稿 片 ， 本 土 受众 每 周 浏览 量 在 
40 万 人 以 上 ， 读 者 好 评 如 漳 。 

传统 媒体 记者 要 转型 为 新 媒体 作者 ， 虽然 付出 的 精 
力 较 多 ， 初 期 较 难 ， 但 熟 能 生 巧 。 只 要 不 故 步 自 封 ， 积 
极 转变 思维 模式 、 更 新 理念 , 适应 了 新 媒体 节奏 和 方法 ， 
就 能 做 到 游 九 有余 。 新 媒体 的 采访 、 编 辑 、 审 核 、 发 布 
相对 于 传统 媒体 发 布 流程 而 言 , 时 效 性 更 强 , 发 布 更 便利 ， 
但 越 是 如 此 ， 要 把 党 的 新 闻 工 作者 的 职责 和 使 命 越 要 时 
刻 牢记 心中 ， 传 统 媒 体 记者 转型 为 新 媒体 记者 ， 一 大 特 
点 是 能 坚持 “导向 金 不 换 ”“ 新 闻 专 业主 义 ”， 而 不 是 
大 多 数 自 媒体 作者 的 自由 松散 。 实 践 证 明 ， 面 对 与 论 生 
态 变 化 , 把 握 好 时 度 效 , 就 能 够 提高 新 闻 熏 论 的 引导 力 。 
3.3” 面 对 受众 需求 升级 ， 坚 持 内 容 为 王 

全 媒体 时 代 , 自 媒 体 平台 成 为 全 民 发 声 互 动 的 舞台 ， 
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公信 力 的 认可 。 

要 和 铸就 新 闻 与 论 的 公信 力 ， 面 对 履 责 环境 的 复杂 ， 
全 媒体 时 代 新 闻 人 必须 把 住 “ 强 化 社会 责任 ”这 个 关键 。 
要 毫 不 动 播 地 坚持 党 性 原则 ， 坚 持 马克 思 主 义 新 闻 观 ， 
坚持 正确 的 与 论 导 向 ， 在 “围绕 中 心 、 服 务 大 局 ”中 找 
准 坐标 和 定位 ， 在 党 和 人 民 需 要 时 不 缺 位 ; 不 管 新 媒体 
如 何 变化 ,坚持 新 闻 真 实 性 原则 不 能 变 , 坚持 “ 走 基层 、 
转 作 风 、 改 文风 ”不 能 变 ， 线 下 要 踏 进 群众 门槛 ， 走 进 
群众 心坎 ， 线 上 要 明 察 民 声 民意 ， 做 好 窗口 桥梁 ， 记 得 
党 和 人 民 信 任 ; 要 恪守 新 闻 工 作者 职业 道德 ， 坚 决 抵制 
虚假 新 闻 、 有 偿 新 闻 和 有 偿 不 闻 ， 做 一 个 忠诚 干净 担当 
的 有 品位 的 新 闻 工 作者 。 

3.5 面 对 技 术 革 新 焦虑 ， 选 择 拥抱 转向 
历史 地 看 ， 新 闻 传播 史 也 是 一 部 媒介 技术 革新 史 。 


并 通过 手机 等 移动 设备 ， 每 天 生产 和 快速 传播 出 海量 的 
图 文 、 音 视频 信息 。 受 众 的 选择 太 丰 富 了 ! 作为 专业 生 
产 新 闻 信 息 产品 的 记者 ， 面 对 网 络 铺天盖地 的 更 新 信息 
和 多 元 化 的 声音 ， 如 何 让 自己 的 新 闻 作品 脱颖而出 ， 被 
大 众 认同 刷 屏 ， 真 正 产生 影响 力 ? 

在 新 闻 和 与 论 传播 的 影响 力 竞 争 中 ， 记 者 身份 、 媒 体 
体 量 和 级 别 都 不 是 决定 因素 ， 内 容 才 是 王道 ， 新 闻 作 品 
所 描述 的 事 、 所 占据 的 理 、 所 包含 的 情 、 所 蕴藏 的 美 ， 
才 是 新 闻 作 品 被 受众 青睐 的 根本 。 只 有 精神 丰厚 、 内 容 
丰 实 、 感 傅 丰 富 的 优秀 作品 才能 与 受众 共 情 共鸣 ,达到 “ 团 
结 人 民 ， 鼓 狂 士 气 ”的 作用 。 在 中 华人 民 共 和 国 新 闻 史 
上 ， 像 魏 儿 先生 报道 抗美援朝 志愿 军 战士 英雄 事迹 的 《 谁 
是 最 可 爱 的 人 》 以 及 对 领导 干部 楷模 焦裕禄 、 孔 楷 森 事 
迹 的 报道 作品 ， 就 展现 了 被 报道 人 物 感人 的 精神 力量 以 
及 独特 的 人 格 魅 力 ， 让 受众 这 受 感动 而 自愿 被 引导 和 受 
教育 。 

作为 全 媒体 时 代 的 新 闻 记 者 ， 要 写 出 内 容 优质 、 被 
受众 追捧 、 具 有 强烈 用 户 黏 性 的 新 闻 和 信息 传播 作品 ， 
必须 提高 脚 力 、 眼 力 、 脑 力 、 笔 力 。 脚 力 就 是 线 上 线 下 
开展 社会 调查 , 深入 群众 生活 ， 了 解 网 民生 态 的 基本 功 。 
线 下 ,要 深入 走 基 层 进 一 线 ,“ 好 新 闻 都 是 脚板 跑 出 来 的 ”; 
线 上 ， 要 深入 互联 网 战场 ， 了 解 民 意 民 声 ， 加 强 互联 网 
时 代 无 形 的 脚 力 ; 眼力 就 是 线 下 线 上 挖 气 题材、 发现 新 
闻 的 能 力 ， 体 现 的 是 记者 的 政治 敏锐 性 、 新 闻 敏 感性 ; 
脑力 是 线 上 用 主流 价值 导向 推荐 算法 的 引导 力 、 线 下 的 
把 握 时 度 效 的 新 闻 策 划 力 ; 笔力 是 记者 的 写作 能 力 或 者 
说 表达 呈现 能 力 ， 全 媒体 时 代 要 求 记者 是 多 个 种 类 媒体 
表达 呈现 的 多 面 手 , 既 能 写 纸 媒 也 能 写 好 广播 稿 、 电 视 稿 ， 
还 能 做 网 文 ， 甚 至 包括 有 较 好 的 拍照 、 摄 像 、 制 作 水 平 。 
3.4 面 对 履 责 环境 复杂 ， 强 化 社会 责任 

新 闻 媒 体 是 党 和 人 民 的 喉 和 天 ，“ 做 好 党 的 新 闻 与 
论 工作 ， 事 关 旗 帜 和 道路 ， 事 关 贯 彻 落实 党 的 理论 和 路 
线 方针 政策 ， 事 关 顺 利 推进 党 和 国家 各 项 事业 ， 事 关 全 
党 全 国 各 族人 民族 聚 力 和 向 心力 ， 事 关 党 和 国家 前 途 命 
运 。 ”然而 , 全 媒体 时 代 攻 勃 生长 的 自 媒体 , 其 良 劳 不 齐 、 
雁 片 化 的 海量 新 闻 信息 传播 ， 却 拖累 了 公众 对 新 闻 与 论 


新 技术 改变 了 新 闻 传 播 的 技术 手段 ， 也 改变 了 传播 媒体 
的 结构 : 从 纸张 、 印 刷 出 现 到 报纸 ， 从 电报 、 电 话 出 现 
到 广播 ， 从 照相 、 摄 像 出 现 到 电视 ， 都 是 如 此 。 今天 ， 
传播 的 主流 媒介 借 由 远程 传输 以 及 移动 传播 等 技术 的 飞 
速 发 展 , 已 经 历史 性 地 开始 由 过 去 的 报纸 、 电 视 等 传统 
媒体 转移 到 了 互联 网 。 

媒介 结构 的 变化 在 政治 、 经 济 、 文 化 等 方面 引发 了 
一 系列 反应 : 在 政治 层面 ， 主 流 媒介 的 迁移 使 传播 权力 
转移 ， 新 闻 宣 传 工作 在 意识 形态 、 僵 论调 控 上 遭遇 挑战 ; 
在 市 场 层面 ， 传 统 媒体 用 户 流 失 严重 ， 经 营 滑坡 ， 新 媒 
体 则 迅速 崛起 ; 在 文化 层面 , 新 媒体 将 新 闻 生 产 个 人 化 ， 
公众 变 成 用 户 ， 集 中 传播 的 方式 也 变 为 基于 算法 技术 的 
精准 推送 ， 新 闻 形 态 、 受 众 偏好 等 也 大 幅度 改变 。 
拥抱 新 技术 、 转 向 互联 网 成 为 传统 媒体 的 必然 选择 ， 
传统 媒体 记者 更 应 先行 一 步 ， 学 习 和 实践 新 媒体 、 新 业 
态 , 锤炼 成 为 优秀 的 复合 多 能 型 全 媒体 记者 , 践 行 好 “ 举 
旗帜 、 聚 民心 、 育 新 人 、 兴 文化 、 展 形象 ”的 光荣 职责 
和 使 命 。 唱 
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